28  Mayıs  Tarihli  Meydana  Gelen  Deprem 
İlçemizde  Hissedildi... 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  2  Haziran  2008 

Merkezi  Erbaa  ilçesi  Karayaka  Köyü'nde  28  Mayıs 
2008  tarihinde  gece  01.15  sularında  meydana  gelen  deprem  ilçemizde  hafif  olarak 
hissedildi. 

3.6  şiddetinde  meydana  gelen  deprem  mal  ve  can  kaybına  sebep  olmadı. 
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